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Guía pana estudian 


Las Tonalidades 


Hola, amigo (a) músico, aquí te entrego unas tablas con la información que necesitas para 
estudiar las tonalidades. Cada tabla contiene el nombre de la tonalidad, la escala Mayor de 
la cual salen los acordes de esa tonalidad, los grados, los siete acordes Cuatriadas que 
componen dicha tonalidad, las notas que los conforman, los nombres que reciben los 
acordes, la función tonal y la escala modal correspondiente. Espero sea de tu agrado y que 
le saques el máximo provecho. A continuación te muestro el circulo de quintas y cuartas, 
el cual te será de gran ayuda para comprender como se forman las tonalidades y además 
te muestra las tonalidades que tienen sostenidos y las que tienen bemoles. 

Cuartas^ - Quintas 

D<í 
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Las Tonalidades 


Sus acondes, funciones y escalas 


r 


Tonalidad: DO Mayor 


La escala Mayor de DO es la siguiente: DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO 


s 


CUATRIADAS 



SOL 

LA 

SI 



LA 

SI 

DO 

RE 


SI 

DO 

RE 

MI 

FA 

DO 

RE 

MI 

FA 

SOL 


ni 


IV 


vi 


Vil 


ACORDES DE LA TONALIDAD 

NOTAS DE CADA ACORDE 

SE LE DICE: 

FUCIÓN TONAL 

ESCALA MODAL 

DO 

MAYOR SÉPTIMA 

DO 

Es la Fundamente! 

MI 

Es la 3ra Mayor 

SOL 

Es la 5ta Justa 

SI 

Es te ?ma Mayor 

Tónica 

TÓNICA 

DO 

RE 

MI 

Jónica 

FA SOL 

LA 

sv 

DO 

RE 

menor séptima 

RE 

Este Fundamente! 

FA 

Es te 3ra menor 

LA 

Es te Sta Juste 

DO 

Este ?ma menor 

Supertonica 

SUBDOMINANTE 

RE 

MI 

FA 

Dórica 

SOL LA 

SI 

DO 

RE 

MI 

menor séptima 

MI 

Es te Fundamente! 

SOL 

Es te 3ra menor 

SI 

Es te 9te Juste 

RE 

Este 7ma menor 

Mediante 

TÓNICA 

MI 

FA 

SOL 

Frigia 

LA SI 

DO 

RE 

MI 

FA 

MAYOR SÉPTIMA 

FA 

Este Fundamente! 

LA 

Es te 3ra Mayor 

DO 

Es te 9te Juste 

MI 

Es te 7ma Mayor 

Subdominante 

SUBDOMINANTE 

FA 

SOL 

LA 

Lidia 

SI DO 

RE 

MI 

FA 

SOL 

SÉPTIMA 

SOL 

Es te Fundamente! 

SI 

Es la 3ra Mayor 

RE 

Es la 5Va Juste 

FA 

Este 7ma menor 

Dominante 

DOMINANTE 

SOL 

LA 

SI 

Mixolidia 

DO RE 

MI 

FA 

SOL 

LA 

menor séptima 

LA 

Es te Fundamente! 

DO 

Es te 3ra menor 

MI 

Es la 9la Juste 

SOL 

Es te 7ma menor 

Superdominante 

TÓNICA 

LA 

SI 

DO 

Eólica 

RE MI 

FA 

SOL 

LA 

SI 

menor séptima con 
quinta disminuida 

SI 

Es te Fundamental 

RE 

Es la 3ra Mayor 

FA 

Es la 9la disminuida 

LA 

Es te 7ma menor 

Sensible 

DOMINANTE 

SI 

DO 

RE 

Lócria 

MI FA 

SOL 

LA 

SI 






Las Tonalidades 



Sus acondes , funciones y escalas 


Tonalidad: 



La escala Mayor de SOL es la siguiente: SQL, LA, Si DO, RE,, Mi FA#, SOL 


la 

RE 

MI 

FA# 




DO RE 

MI 

FA# 

SOL 

LA 



MI 

FA# 

SOL 

LA 

SI 

DO 


CUATRIADAS ^TBI 

SOL 

LA 

SI 

DO 

RE 

MI 


SOL Mayor tiene 1 Sostenido (#) 

Orden de los Sostenidos: 

FA# DO# SOL# RE# LA# MI# SI# 


GRADO 

ACORDES DE 1A TONALIDAD 

ROTAS DE DAD A ASORDE 

SE LE DICE: 

FUCIQN TONAL 

ESCALA MODAL 


SOL 

MAYOR SÉPTIMA 

SOL 

Es la Fundamental 

SI 

Es la 3ra Mayor 

RE 

Es taita Justa 

FA# 

Es la 7ma Mayor 

Tónica 

TÓNICA 

SOL 

LA 

SI 

Jónica 

DO RE 

MI 

FA# 

SOL 

ii 

LA 

menor séptima 

LA 

Es la Fundamental 

DO 

Es la 3ra menor 

MI 

Es taita Justa 

SOL 

Es la 7ma menor 

Supertómca 

SUBDOMINANTE 

LA 

SI 

DO 

Dórica 

RE MI 

FA# 

SOL 

LA 

iii 

SI menor séptima 

SI 

Es la Fundamental 

RE 

Es la 3ra menor 

FA# 

Es la ita Justa 

LA 

Es la 7ma menor 

Mediante 

TÓNICA 

SI 

DO 

RE 

Frigia 

MI FA# 

SOL 

LA 

SI 

IV 

IDO 

MAYOR SÉPTIMA 

DO 

Es la Fundamental 

MI 

Es la 3ra Mayor 

SOL 

Es la ita Justa 

SI 

Es la 7ma Mayor 

Subdominante 

SUBDOMINANTE 

DO 

RE 

MI 

Lidia 

FA# SOL 

LA 

SI 

DO 

V 

RE 

SÉPTIMA 

RE 

Es la Fundamente! 

FA# 

Es la 3ra Mayor 

LA 

Es taita Justa 

DO 

Es la 7ma menor 

Dominante 

DOMINANTE 

RE 

Mil 

FA# 

Mixolidia 

SOL LA 

SI 

DO 

RE 

vi 

MI 

menor séptima 

MI 

Es la Fundamental 

SOL 

Es la 3ra menor 

SI 

Es la ita Justa 

RE 

Es la 7ma menor 

Superdominante 

TÓNICA 

MI 

FA# 

SOL 

iólíea 

LA SI 

DO 

RE 

MI 


FA# 

menor séptima con 
quinta disminuida 

FA# 

Es la Fundamental 

LA 

Es la 3ra Mayor 

DO 

Es la 5te disminuida 

MI 

Es la 7ma menor 

Sensible 

DOMINANTE 

FA# 

SOL 

LA 

Lócria 

SI DO 

RE 

MI 

FA# 







Las Tonalidades 


Sus acondes, funciones y escalas 


r 


Tonalidad: 


ILai escala Mayor de ME es la síguiieMe^ RE, Ml„ FA#, SOL, LA,, SI,, DO#, ME 


CUATRIADAS 



SOL 

LA 

SI 

DO# 


LA 

SI 

DO# 

RE 

MI 

SI 

DO# 

RE 

MI 

FA# 


RE 

MI 

FA# 

SOL 


RE Mayor tiene 2 Sostenidos (#) 

Orden de los Sostenidos: 

FA# DO# SOL# RE# LA# MI# SI# 


GRADO 

ACORDES DE LA TONALIDAD 

NOTAS DE CADA ACORDE 

SELEDKE 

MCtON TONAL 

ESCALA MODAL 


RE 

MAYOR SÉPTIMA 

RE 

Es la Fundamental 

FA# 

Es la 3ra Mayor 

LA 

Es la 9a Justa 

DO# 

Es la 7ma Mayor 

Tónica 

TÓNICA 

RE 

MI 

FA# 

Jónica 

SOL LA 

SI 

DO# 

RE 

ii 

MI 

menor séptima 

MI 

Es la Fundamental 

SOL 

Es la 3ra menor 

SI 

Es la 5ta Justa 

RE 

Es la 7ma menor 

Supertómca 

SUBDOMINANTE 

MI 

FA# 

SOL 

Dórica 

LA SI 

DO# 

RE 

MI 

iii 

FA# 

menor séptima 

FA# 

Es la Fundamental 

LA 

Es la 3ra menor 

DO# 

Es late Justa 

MI 

Es la 7ma menor 

Mediante 

TÓNICA 

FA# 

SOL 

LA 

Frigia 

SI DO# 

RE 

MI 

FA# 

IV 

SOL 

MAYOR SÉPTIMA 

SOL 

Es la Fundamental 

SI 

Es la 3ra Mayor 

RE 

Es la 5ta Justa 

FA# 

Es la 7ma Mayor 

Subdominante 

SUBDOMINANTE 

SOL 

LA 

SI 

Lidia 

DO# RE 

MI 

FA# 

SOL 

V 

LA 

SÉPTIMA 

\Jk 

Es la Fundamental 

DO# 

Es la 3ra Mayor 

MI 

Es la 5ta Justa 

SOL 

Es la 7ma menor 

Dominante 

DOMINANTE 

LA 

SI 

DO# 

Mixoüdia 

RE MI 

FA# 

SOL 

LA 

< 

_ 

SI 

menor séptima 

SI 

Es la Fundamental 

RE 

Es la 3ra menor 

FA# 

Es la te Justa 

LA 

Es la 7ma menor 

Superdominante 

TÓNICA 

SI 

DO# 

RE 

Eólica 

MI FA# 

SOL 

LA 

SI 


DO# 

menor séptima con 
quinta disminuida 

DO# 

Es la Fundamental 

MI 

Es la 3ra Mayor 

SOL 

Es la 5ta dsrrunuda 

SI 

Es la 7ma menor 

Sensible 

DOMINANTE 

DO# 

RE 

MI 

Lócria 

FA# SOL 

LA 

SI 

DO# 
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Las Tonalidades 


Sus acondes, funciones y escalas 


Tonalidad: LA Mayor 


La escala Mayor de LA es la siguiente: LA, SI, DO#, RE, MI, FA#, SOL#, LA 

DO# 

RE 


CUATRIADAS 


RE 

MI 

FA# 

MI 

FA# 

SOL# 

FA# 

SOL# 

LA 


LA 

SI 


LA Mayor tiene 3 Sostenidos (#) 

Orden de los Sostenidos: 

FA# DO# SOL# RE# LA# MI# SI# 


GRADO 

ACORDES DE LA TONALIDAD 

NOTAS DE CADA ACORDE 

SE LE DICE: 

FUCIÓN TONAL 

ESCALA MODAL 


LA 

MAYOR SÉPTIMA 

LA 

Es la Fu ndamental 

DO# 

Es la 3ra Mayor 

MI 

Es la 5ía Justa 

SOL# 

EslaJma Mayor 

Tónica 

TÓNICA 

LA 

SI 

DO# 

Jónica 

RE MI 

FA# 

SOL# 

LA 

ii 

SI 

menor séptima 

SI 

Es la Fundamental 

RE 

Es la 3ra menor 

FA# 

Es la 5ta Justa 

LA 

Esla/ma menor 

Superíonica 

SUBDOMINANTE 

SI 

DO# 

RE 

Dórica 

MI FA# 

SOL# 

LA 

SI 

iii 

DO# 

menor séptima 

DO# 

Es la Fundamental 

MI 

Es la 3ra menor 

SOL# 

Es la Sta Justa 

SI 

EslaTma menor 

Mediante 

TÓNICA 

DO# 

RE 

MI 

Frigia 

FA# SOL# 

LA 

SI 

DO# 

IV 

RE 

MAYOR SÉPTIMA 

RE 

Es la Fundamental 

FA# 

Es la 3ra Mayor 

LA 

Es la 5ta Justa 

DO# 

EslaTma Mayor 

Subdominante 

SUBDOMINANTE 

RE 

MI 

FA# 

Lidia 

SOL# LA 

SI 

DO# 

RE 

V 

MI 

SÉPTIMA 

MI 

Es la Fundamental 

SOL# 

Es la 3ra Mayor 

SI 

Es la 5ta Justa 

RE 

EsíaZma menor 

Dominante 

DOMINANTE 

MI 

FA# 

SOL# 

Mixolidia 

LA SI 

DO# 

RE 

MI 

vi 

FA# 

menor séptima 

FA# 

Es la Fundamental 

LA 

Es la 3ra menor 

DO# 

Es la 3a Justa 

MI 

Es la 7ma menor 

Superdominante 

TÓNICA 

FA# 

SOL# 

LA 

Eólica 

SI DO# 

RE 

MI 

FA# 


SOL# 

menor séptima con 
quinta disminuida 

SOL# 

E$ la Fundamental 

SI 

Es la 3ra Mayor 

RE 

EsiaSacfenwiuiia 

FA# 

isla7ma menor 

Sensible 

DOMINANTE 

SOL# 

LA 

SI 

Lócria 

DO# RE 

MI 

FA# 

SOL# 
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Las Tonalidades 


r 


Sus acondes, funciones y escalas 


Tonalidad: 


La escala (Mayor dle MI es (a siguiente: Mili* FA#> SOL#, LA, SI, DO#, RE#, Mil 


CUATRIADAS 



LA 

SI 

DO# 

RE# 


SI 

DO# 

RE# 

MI 

FA# 

DO# 

RE# 

MI 

FA# 

SOL# 


MI 

FA# 

SOL# 

LA 


MI Mayor tiene 4 Sostenidos (#) 

Orden de los Sostenidos: 

FA# DO# SOL# RE# LA# MI# SI# 


GRADO 

ACORDES DE LA TONALIDAD 

NOTAS ÜU CADA ACORDE 

SE LE DICE: 

FUCIÓN TONAL 

ESCALA MODAL 


MI 

MAYOR SÉPTIMA 

MI 

Es ia Fundamental 

SOL# 

Es la 3ra Mayor 

SI 

Es la 5ta Justa 

RE# 

Es la 7ma Mayor 

Tónica 

TÓNICA 

MI 

FA# 

SOL# 

Jónica 

LA SI 

DO# 

RE# 

MI 

ii 

FA# 

menor séptima 

FA# 

Es la Fundamental 

LA 

Es la 3ra menor 

DO# 

Es la 5ta Justa 

MI 

Es la 7ma menor 

Supertómca 

SUBDOMINANTE 

FA# 

SOL# 

LA 

Dórica 

SI DO# 

RE# 

MI 

FA# 

iii 

SOL# menor séptima 

SOL# 

Es la Fundamental 

SI 

Es la 3ra menor 

RE# 

Es la 5ta Justa 

FA# 

Es la 7ma menor 

Mediante 

TÓNICA 

SOL# 

LA 

SI 

Frigia 

DO# RE# 

MI 

FA# 

SOL# 

IV 

LA 

MAYOR SÉPTIMA 

LA 

Es la Fundamental 

DO# 

Es la 3ra Mayor 

MI 

Es la 5ta Justa 

SOL# 

Es la 7ma Mayor 

Subdominante 

SUBDOMINANTE 

LA 

SI 

DO# 

Lidia 

RE# MI 

FA# 

SOL# 

LA 

V 

SI 

SÉPTIMA 

SI 

Es la Fundamental 

RE# 

Es la 3ra Mayor 

FA# 

Es la 5ta Justa 

LA 

Es la 7ma menor 

Dominante 

DOMINANTE 

SI 

DO# 

RE# 

Mixolidia 

MI FA# 

SOL# 

LA 

SI 

VÍ 

DO# 

menor séptima 

DO# 

Es la Fundamental 

MI 

Es la 3ra menor 

SOL# 

Es la 5ta Justa 

SI 

Es la 7ma menor 

Superdominante 

TÓNICA 

DO# 

RE# 

MI 

Eólica 

FA# SOL# 

LA 

SI 

DO# 


RE# 

menor séptima con 
quinta disminuida 

RE# 

Es la Fundamental 

FA# 

Es la 3ra Mayor 

LA 

Es ta 5ta drsrrwiuKia 

DO# 

Esb7mamenof 

Sensible 

DOMINANTE 

RE# 

MI 

FA# 

Lócria 

SOL# LA 

SI 

DO# 

RE# 
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Las Tonalidades 


Sus acondes, funciones y escalas 


I 


Tonalidad: SI Mayor 


La escala Mayor de SI es la siguiente: SI, DO#, RE#, MI, FA#, SOL#, LA#, SI 



CUATRIADAS 


MI 

FA# 

SOL# 

FA# 

SOL# 

LA# 

SOL# 

LA# 

SI 


SI 

DO# 


DO# 


SI Mayor tiene 5 Sostenidos (#) 

Orden de los Sostenidos: 

FA# DO# SOL# RE# LA# MI# SI# 


GRADO 

ACORDES DE LA TONALIDAD 

NOTAS DE CADA ACORDE 

SE LE DICE: 

FUCIÓN TONAL 

ESCALA MODAL 


SI 

MAYOR SÉPTIMA 

SI 

Es la Fundamental 

RE# 

Es ia 3ra Mayor 

FA# 

Es laSta Justa 

LA# 

EslaZma Mayor 

Tónica 

TÓNICA 

SI 

DO# 

RE# 

Jónica 

MI FA# 

SOL# 

LA# 

SI 

ii 

DO# 

menor séptima 

DO# 

Es la Fundamental 

MI 

Es la 3ra menor 

SOL# 

Es la 5ta Justa 

SI 

EslaZma menor 

Supersónica 

SUBDOMINANTE 

DO# 

RE# 

MI 

Dórica 

FA# SOL# 

LA# 

SI 

DO# 

iii 

RE# 

menor séptima 

RE# 

Es la Fundamental 

FA# 

Es Ea 3ra menor 

LA# 

Es la 5ta Justa 

DO# 

Es la Zma menor 

Mediante 

TÓNICA 

RE# 

MI 

FA# 

Frigia 

SOL# LA# 

SI 

DO# 

RE# 

IV 

MI 

MAYOR SÉPTIMA 

MI 

Es la Fundamental 

SOL# 

Es la 3ra Mayor 

SI 

Es la 5ta Justa 

RE# 

EslaZma Mayor 

Subdominante 

SUBDOMINANTE 

MI 

FA# 

SOL# 

Lidia 

LA# SI 

DO# 

RE# 

MI 

V 

FA# 

SÉPTIMA 

FA# 

Es la Fundamental 

LA# 

Es la 3ra Mayor 

DO# 

Es la 5ta Justa 

MI 

EslaZma menor 

Dominante 

DOMINANTE 

F A# 

SOL# 

LA# 

Mixolidia 

SI DO# 

RE# 

MI 

FA# 

vi 

SOL# 

menor séptima 

SOL# 

Es la Fundamental 

SI 

Es la 3ra menor 

RE# 

Es La 5ta Justa 

FA# 

EslaZma menor 

Superdominante 

TÓNICA 

SOL# 

LA# 

SI 

Eólica 

DO# RE# 

MI 

FA# 

SOL# 

vii 

LA# 

menor séptima con 
quinta disminuida 

LA# 

Es la Fundamental 

DO# 

Es la 3ra Mayor 

MI 

Es la 5ta disminuida 

SOL# 

EslaZma menor 

Sensible 

DOMINANTE 

LA# 

SI 

DO# 

L ó cria 

RE# MI 

FA# 

SOL# 

LA# 
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Las Tonalidades 


Sus acondes, funciones y escalas 


Tonalidad: FA# Mayor 


La escala Mayor de FA# es la siguiente: FA#, SOL#, LA#, SI, DO#, RE#, MI#, FA# 

SOL# LA# 


SI 


CUATRIADAS 


SI 

DO# 

RE# 

MI# 




DO# 

RE# 

Mt# 

FA# 

SOL# 



RE# 

MI# 

FA# 

SOL# 

LA# 

SI 



FA# 

SOL# 

LA# 

SI 

DO# 

RE# 


FA# Mayor tiene 6 Sostenidos (#) 

Orden de los Sostenidos: 

FA# DO# SOL# RE# LA# MI# SI# 


GRADO 

ACORDES DE LA TONALIDAD 

NOTAS DE CADA ACORDE 

SI II DICE: 

FUCIÓN TONAL 

ESCALA MODAL 


FA# MAYOR SÉPTIMA 

FA# LA# DO# MI# 

Es b Fundamental Es b 3ra Mayor Es b 5b Justa Es b7ma Mayor 

Tónica 

TÓNICA 

Jónica 

FA# SOL# LA# SI DO# RE# MI# FA# 

si 

SOL# menor séptima 

SOL# SI RE# FA# 

Esb Fundamente! Es la 3ra menor Es teSte Juste Es te 7ma menor 

Supertónica 

SUBDOMINANTE 

Dórica 

SOL# LA# SI 00# RE# MI# FA# SOL# 

jjj 

LA# menor séptima 

LA# DO# MI# SOL# 

Es b Fundamental Es la 3ra menor Es la Sta Justa Es la 7ma menor 

Mediante 

TONICA 

Frigia 

LA# SI DO# RE# MI# FA# SOL# LA# 

IV 

SI MAYOR séptima 

SI RE# FA# LA# 

Es te Fundemértei Es te 3ta Mayor Es te 5te Juste Es te 7ma Mayor 

Subdominante 

SUBDOMINANTE 

Lidia 

SI DO# RE# MI# FA# SOL# LA# SI 

V 

DO# SÉPTIMA 

DO# MI# SOL# SI 

Es b Fundamenfel Es b 3ra Mayor Es bSta Justa Es b7ma menor 

Dominante 

DOMINANTE 

Mixolidia 

DO# RE# MI# FA# SOL# LA# SI DO# 

vi 

RE# menor séptima 

RE# FA# LA# DO# 

Es b Fundamental Es b 3ra menor Es b 5b Justa Es b 7ma menor 

Superdominante 

TÓNICA 

Eólica 

RE# MI# FA# SOL# LA# Sl DO# RÉ# 

vil 

Mltf menor séptima con 
quinta disminuida 

MI# SOL# SI RE# 

Es b Fundamertal Es b 3ra Mayor Es b 5ta distribuida Es b7ma menor 

Sensible 

DOMINANTE 

Locha 

MI# FA# SOI# LA# SI DO# RE# MI# 







Las Tonalidades 


Sus acondes, funciones y escalas 


Tonalidad: 


ILai escala Mayor de DO# es la siguiente: DO#, RE#, MI#, FA#, SOL#, LA#, SI#, DO# 


CUATRIADAS 



FA# 

SOL# 

LA# 

SI# 


SOL# 

LA# 

SI# 

DO# 

RE# 

LA# 

SI# 

DO# 

RE# 

MI# 


DO# 

RE# 

MI# 

FA# 


DO# Mayor tiene 7 Sostenidos (#) 

Orden de los Sostenidos: 

FA# DO# SOL# RE# LA# MI# SI# 


GRADO 

ACORDES DE LA TONALIDAD 

NOTAS DE CADA ACORDE 

SE LE DICE," 

FUC1ÓNI TONAL 

ESCALA MODAL 


DO# mayor séptima 

DO# MI# SOL# SI# 

Es la Fundamental Es la 3ra Mayor Es ia 5ta Justa Es la 7ma Mayor 

Tónica 

TÓNICA 

Jónica 

DO# RE# KHI# FA# SOL# LA# SI# DO# 

ii 

RE# menor séptima 

RE# FA# LA# DO# 

Es la Fundamental Es la 3ra menor Es la 5ta Justa Es la 7ma menor 

Supertónica 

SUBDOMINANTE 

Dórica 

RE# MI# FA# SOL# LA# SI# DO# RE# 

iii 

MI# menor séptima 

MI# SOL# SI# RE# 

Es la Fundamental Es la 3ra menor Es !a 5ta Justa Es la 7ma menor 

Mediante 

TÓNICA 

Frigia 

MI# FA# SOL# LA# SI# DO# RE# MI# 

IV 

FA# MAYOR SÉPTIMA 

FA# LA# DO# MI# 

Es la Fundamental Es la 3ra Mayor Es la 5ta Justa Es la 7ma Mayor 

Subdominante 

SUBDOMINANTE 

Lidia 

FA# SOL# LA# SI# DO# RE# MI# FA# 

V 

SOL# SÉPTIMA 

SOL# SI# RE# FA# 

Es la Fundamental Es ia 3ra Mayor Es la 5ta Justa Es la 7ma menor 

Dominante 

DOMINANTE 

Mixolidia 

SOL# LA# SI# DO# RE# MI# FA# SOL# 

vi 

LA# menor séptima 

LA# DO# MI# SOL# 

Es la Fundamental Es la 3ra menor Es la 5ta Justa Es la 7ma menor 

Superdominante 

TÓNICA 

Eóiica 

LA# SI# DO# RE# MI# FA# SOL# LA# 


menor séptima con 
^ quinta disminuida 

SI# RE# FA# LA# 

Es la Fundamental Es la 3ra Mayor Es la 5ta disminuida Es la 7ma menor 

Sensible 

DOMINANTE 

Lócria 

SI# DO# RE# MI# FA# SOL# LA# SI# 
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Las Tonalidades 


Sus acondes, funciones y escalas 




Tonalidad: FA Mayor 


La escala Mayor de FA es la siguiente: FA, SOL, LA, Slb, DO, RE, MI, FA 


CUATRIADAS 



Slb 

DO 

RE 

MI 

DO 

RE 

MI 

FA 

RE 

MI 

FA 

SOL 


FA 

SOL 

LA 


LA 


FA Mayor tiene 1 bemol (b) 

Orden de los Bemoles: 


Slb 


DO 


Slb Mlb LAb REb SOLb DOb FAb 


GRADO 

ACORDES DE LA TONALIDAD 

NOTAS DE CADA ACORDE 

SE LE DICE: 

FUCIÓN TONAL 

ESCALA MODAL 


FA 

MAYOR SÉPTIMA 

FA 

Es la Fundamental 

LA 

Es la 3ra Mayor 

DO 

Es la 5ta Justa 

MI 

Esia/ma Mayor 

Tónica 

TÓNICA 

FA 

SOL 

LA 

Jónica 

Slb DO 

RE 

MI 

FA 

ii 

SOL 

menor séptima 

SOL 

Es la Fundamental 

Slb 

Es la 3ra menor 

RE 

Es la 5ta Justa 

FA 

Es la 7ma menor 

Supertónica 

SUBDOMINANTE 

SOL 

LA 

Slb 

Dórica 

DO RE 

MI 

FA 

SOL 

iii 

LA 

menor séptima 

LA 

Es la Fundamental 

DO 

Es la 3ra menor 

MI 

Es la 5ta Justa 

SOL 

Esla7ma menor 

Mediante 

TÓNICA 

LA 

Slb 

DO 

Frigia 

RE MI 

FA 

SOL 

LA 

IV 

Slb 

MAYOR SÉPTIMA 

Slb 

Es la Fundamental 

RE 

Es la 3ra Mayor 

FA 

Es la 5ta Justa 

LA 

Es la 7ma Mayor 

Subdominante 

SUBDOMINANTE 

Slb 

DO 

RE 

Lidia 

MI FA 

SOL 

LA 

Slb 

V 

DO 

SÉPTIMA 

DO 

Es la Fundamental 

MI 

Es la 3ra Mayor 

SOL 

Es la 5ta Justa 

Slb 

Esla7ma menor 

Dominante 

DOMINANTE 

DO 

RE 

MI 

Mixolidia 

FA SOL 

LA 

Slb 

DO 

vi 

RE 

menor séptima 

RE 

Es la Fundamental 

FA 

Es la 3ra menor 

LA 

Es la 5ta Justa 

DO 

Es la 7ma menor 

Superdominante 

TÓNICA 

RE 

MI 

FA 

Eólica 

SOL LA 

Slb 

DO 

RE 

víi 

MI 

menor séptima con 
quinta disminuida 

MI 

Es la Fundamental 

SOL 

Es la 3ra Mayor 

Slb 

Es la 5ta disminuida 

RE 

Es la 7 ma menor 

Sensible 

DOMINANTE 

MI 

FA 

SOL 

Lócria 

LA Slb 

DO 

RE 

MI 
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Las Tonalidades 


w 


Sus acondes, funciones y escalas 


I 


Tonalidad: Slb Mayor 


La escala Mayor de Slb es la siguiente: Slb, DO, RE, Mlb, FA, SOL, LA, Slb 

RE 
Mlb 


DO 


CUATRIADAS 


Mlb 

FA 

SOL 

LA 




FA 

SOL 

LA 

Slb 

DO 



SOL 

LA 

Slb 

DO 

RE 

Mlb 



Slb 

DO 

RE 

Mlb 

FA 

SOL 


Slb Mayor tiene 2 bemoles (b) 

Orden de los Bemoles: 

Slb Mlb LAb REb SOLb DOb FAb 


GRADO ACORDES DE LA TONALIDAD 


NOTAS DE CADA ACORDE 


SE LE DICE: 


FU C ION TONAL 


ESCALA MODAL 



Slb 

MAYOR SÉPTIMA 

Slb 

Es la Fundamental 

RE 

Es la 3ra Mayor 

FA 

Es la 5ta Justa 

LA 

Es la 7ma Mayor 

Tónica 

TÓNICA 

Slb 

DO 

RE 

Jónica 

Mlb FA 

SOL 

LA 

Slb 

ii 

DO 

menor séptima 

DO 

Es la Fundamental 

Mlb 

Es la 3ra menor 

SOL 

Es la 5ta Justa 

Slb 

Es la 7ma menor 

Supertónica 

SUBDOMINANTE 

DO 

RE 

Mlb 

Dórica 

FA SOL 

LA 

Slb 

DO 

iii 

RE 

menor séptima 

RE 

Es la Fundamental 

FA 

Es lia 3ra menor 

LA 

Es la 5ta Justa 

DO 

Es la 7ma menor 

Mediante 

TÓNICA 

RE 

Mlb 

FA 

Frigia 

SOL LA 

Slb 

DO 

RE 

IV 

Mlb 

MAYOR SÉPTIMA 

Mlb 

Es la Fundamental 

SOL 

Es la 3ra Mayor 

Slb 

Es la 5ta Justa 

RE 

Es la 7ma Mayor 

Subdominante 

SUBDOMINANTE 

Mlb 

FA 

SOL 

Lidia 

LA Slb 

DO 

RE 

Mlb 

V 

FA 

SÉPTIMA 

FA 

Es la Fundamental 

LA 

Es la 3ra Mayor 

DO 

Es la 5ta Justa 

Mlb 

Es la 7ma menor 

Dominante 

DOMINANTE 

FA 

SOL 

LA 

Mixoldia 

Slb DO 

RE 

Mlb 

FA 

vi 

SOL 

menor séptima 

SOL 

Es la Fundamental 

Slb 

Es la 3ra menor 

RE 

Es la 5ta Justa 

FA 

Es la 7ma menor 

Superdominante 

TÓNICA 

SOL 

LA 

Slb 

Eóica 

DO RE 

Mlb 

FA 

SOL 

vil 

LA 

menor séptima con 
quinta disminuida 

LA 

Es la Fundamental 

DO 

Es la 3ra Mayor 

Mlb 

Es la 54a disminuida 

SOL 

Es la 7ma menor 

Sensible 

DOMINANTE 

LA 

Slb 

DO 

Lócria 

RE Mlb 

FA 

SOL 

LA 
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Las Tonalidades 


w 


Sus acondes, funciones y escutas 




Tonalidad: Mlb Mayor 


La escala Mayor de Mlb es la siguiente: Mlb, FA, SOL, LAb, Slb, DO, RE, Mlb 


CUATRIADAS 



Slb 

DO 

RE 




DO 

RE 

Mlb 

FA 



RE 

Mlb 

FA 

SOL 

LAb 


Mlb 

FA 

SOL 

LAb 

Slb 

DO 


Mlb Mayor tiene 3 bemoles (b) 

Orden de los Bemoles: 

Slb Mlb LAb REb SOLb DOb FAb 


GRADO 

ACORDES DE LA TONALIDAD 

NOTAS DE CADA ACORDE 

SE LE DICE; 

FÜC1ÓN TONAL 

ESCALA MODAL 


Mlb 

MAYOR SÉPTIMA 

Mlb 

Es la Fundamente! 

SOL 

Es la 3ra Mayen 

Slb 

Es la 5te Juste 

RE 

Es la Tma Mayor 

Iónica 

TÓNICA 

Mlb 

FA 

SOL 

Jónica 

LAb Slb 

DO 

RE 

Mlb 

ii 

FA 

menor séptima 

FA 

Es te Fundamental 

LAb 

Es te 3ra menor 

DO 

Es te 5te Juste 

Mlb 

Es la 7ma menor 

Supertónica 

SUBDOMINANTE 

FA 

SOL 

LAb 

Dórica 

Slb DO 

RE 

Mlb 

FA 

Üi 

SOL 

menor séptima 

SOL 

Es te Funda medial 

Slb 

Es te 3ta menor 

RE 

Es teSte Juste 

FA 

Es la Tma menor 

Mediante 

TÓNICA 

SOL 

LAb 

Slb 

Frigia 

00 RE 

Mlb 

FA 

SOL 

IV 

LAb 

MAYOR SÉPTIMA 

LAb 

Es te Fundamente! 

DO 

Es te 3ra Mayor 

Mlb 

Es la 5ta Juste 

SOL 

Es la Tma Mayor 

Subdominante 

SUBDOMINANTE 

LAb 

Slb 

DO 

Lidia 

RE Mlb 

FA 

SOL 

LAb 

V 

Slb 

SÉPTIMA 

Slb 

Es te Fundamental 

RE 

Es te 3ra Mayor 

FA 

Es te Sa Juste 

LAb 

Es te Tma menor 

Dominante 

DOMINANTE 

Slb 

DO 

RE 

MixoMa 

Mlb FA 

SOL 

LAb 

Slb 

vi 

DO 

menor séptima 

DO 

Es te Fundamental 

Mlb 

Es te 3ra menor 

SOL 

Es te 5ta Justa 

Slb 

Es te Tma menor 

Superdominante 

TÓNICA 

00 

RE 

Mlb 

Eófica 

FA SOL 

LAb 

Slb 

DO 

vil 

RE 

menor séptima con 
quinta disminuida 

RE 

Es te Fundamental 

FA 

Es te 3ra Mayor 

LAb 

Es la Sa disminuida 

DO 

Es te Tma menor 

Sensible 

DOMINANTE 

RE 

Mlb 

FA 

Lócria 

SOL LAb 

Slb 

DO 

RE 






Las Tonalidades 


Sus acondes, funciones y escalas 


Tonalidad: LAb Mayor 


La escala Mayor de LAb es la siguiente: LAb, Slb, DO, REb, Mlb, FA, SOL, LAb 

Slb DO 
REb 


CUATRIADAS 


REb 

Mlb 

FA 

SOL 




Mlb 

FA 

SOL 

LAb 

Slb 



FA 

SOL 

LAb 

Slb 

DO 

REb | 



LAb 

Slb 

DO 

REb 

Mlb 

FA 


LAb Mayor tiene 4 bemoles (b) 

Orden de los Bemoles: 

Slb Mlb LAb REb SOLb DOb FAb 


GRADO 

— 

ACORDES DE LA TONALIDAD 

1 

NOTAS DE CADA ACORDE 

SE LE DICE: 

FUCIÓN TONAL 

— 

ESCALA MODAL 


LAb 

MAYOR SÉPTIMA 

LAb 

Es la Fundamental 

DO 

Es la 3ra Mayor 

Mlb 

Es la 9ta Justa 

SOL 

Eslía 7ma Mayor 

Tónica 

TÓNICA 

LAb 

Slb 

DO 

Jónica 

REb Mlb 

FA 

SOL 

LAb 

ii 

Slb 

menor séptima 

Slb 

Eslía Fundamental 

REb 

Eslía 3ra menor 

FA 

Eslía 5ta Justa 

LAb 

Eslía 7ma menor 

Supertónica 

SUBDOMINANTE 

Slb 

DO 

REb 

Dórica 

Mlb FA 

SOL 

LAb 

Slb 

iii 

DO 

menor séptima 

DO 

Es lia Fundamental 

Mlb 

Es la 3ra menor 

SOL 

Es la 9a Justa 

Slb 

Es la 7ma me no r 

Mediarte 

TÓNICA 

DO 

REb 

Mlb 

Frigia 

FA SOL 

LAb 

Slb 

DO 

IV 

REb 

MAYOR SÉPTIMA 

REb 

E s lia Fundamental 

FA 

Eslía 3ra Mayor 

LAb 

Eslía 5ta Justa 

DO 

Eslía 7ma Mayor 

Subdominante 

SUBDOMINANTE 

REb 

Mlb 

FA 

Lidia 

SOL LAb 

Slb 

DO 

REb 

V 

Mlb 

SÉPTIMA 

Mlb 

Es la Fundamental 

SOL 

Es la 3ra Mayor 

Slb 

Es la 5ta Justa 

REb 

Eslía 7ma menor 

Dominante 

DOMINANTE 

Mlb 

FA 

SOL 

Mixolidia 

LAb Slb 

DO 

REb 

Mlb 

vi 

FA 

menor séptima 

FA 

Es lia Fundamental 

LAb 

Es lia 3ra menor 

DO 

Es lia 5ta Justa 

Mlb 

Eslía 7ma menor 

Superdomínante 

TÓNICA 

FA 

SOL 

LAb 

Eólica 

Slb DO 

REb 

Mlb 

FA 

vil 

SOL 

menor séptima con 
quinta disminuida 

SOL 

E s la Fundamental 

Slb 

Es la 3ra Mayor 

REb 

Es la 9a disminuida 

FA 

Eslía 7 ma menor 

Sensible 

DOMINANTE 

SOL 

LAb 

Slb 

Lócria 

DO REb 

Mlb 

FA 

SOL 






Las Tonalidades 


Sus acondes, funciones y escutas 


Tonalidad: REb Mayor 


La escala Mayor de REb es la siguiente: REb, Mlb, FA, SOLb, LAb, Slb, DO, REb 


SOLb 


CUATRIADAS 


SOLb LAb 

Slb 

DO 



LAb Slb 

DO 

REb 

Mlb 


Slb DO 

REb 

Mlb 

FA 

SOLb plfS 

REb 

Mlb 

FA 

SOLb 

LAb 


REb Mayor tiene 5 bemoles (b) 

Orden de los Bemoles: 

Slb Mlb LAb REb SOLb DOb FAb 


GRADO 

ACORDES DE LA TONALIDAD 

NOTAS DE CADA ACORDE 

SE LE DICE: 

FUCIÓN TONAL 

ESCALA MODAL 


REb 

MAYOR SÉPTIMA 

REb 

Es la Fundamental 

FA 

Es la 3ra Mayor 

LAb 

Es la 5ta Justa 

DO 

Es la 7ma Mayor 

Tónica 

TÓNICA 

REb 

Mlb 

FA 

Jónica 

SOLb LAb 

Slb 

DO 

REb 

ii 

Mlb 

menor séptima 

Mlb 

Es la Fundamental 

SOLb 

Es la 3ra menor 

Slb 

Es la 5ta Justa 

REb 

Es la 7ma menor 

Supersónica 

SUBDOMINANTE 

Mlb 

FA 

SOLb 

Dórica 

LAb Slb 

DO 

REb 

Mlb 

iii 

FA 

menor séptima 

FA 

Es la Fundamental 

LAb 

Es la 3ra menor 

DO 

Es la Justa 

Mlb 

Es la 7ma menor 

Mediante 

TÓNICA 

FA 

SOLb 

LAb 

Frigia 

Slb DO 

REb 

Mlb 

FA 

IV 

SOLb 

MAYOR SÉPTIMA 

SOLb 

Es la Fundamental 

Slb 

Es la 3ra Mayor 

REb 

Esla5ta Juste 

FA 

Es la 7ma Mayor 

Subdominante 

SUBDOMINANTE 

SOLb 

LAb 

Slb 

Lidia 

DO REb 

Mlb 

FA 

SOLb 

V 

LAb 

SÉPTIMA 

LAb 

Es la Fundamental 

DO 

Es la 3ra Mayor 

Mlb 

Es la 5ta Justa 

SOLb 

Es la 7ma menor 

Dominante 

DOMINANTE 

LAb 

Slb 

DO 

Mixoüdia 

REb Mlb 

FA 

SOLb 

LAb 

vi 

Slb 

menor séptima 

Slb 

Es la Fundamental 

REb 

Es la 3ra menor 

FA 

Es la Sta Justa 

LAb 

Es !a 7ma menor 

Superdominanlje 

TÓNICA 

Slb 

DO 

REb 

Eólica 

Mlb FA 

SOLb 

LAb 

Slb 

vli 

DO 

menor séptima con 
quinta disminuida 

DO 

Es la Fundamental 

Mlb 

Es la 3ra Mayor 

SOLb 

Es la 5ta dismin uida 

Slb 

Es la 7 ma menor 

Sensible 

DOMINANTE 

DO 

REb 

Mib 

Lócria 

FA SOLb 

LAb 

Slb 

DO 
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Las Tonalidades 


Sus acondes, funciones y escalas 





La estala IVtayor de SOLb es ía siguiente: 101b, LAb, Slb, D6h, lib» Mlb, FA» SOLb 



SOLb Mayor tiene 6 bemoles (b) 

Orden de los Bemoles: 

Slb Mlb LAb REb SOLb DOb FAb 


GRADO 

ACORDES DE LA TONALIDA© 

MOTAS DI §AM ACORDI 

SE LE DICE; 

FUCIÓN: TONAL 

ESCALA MODAL 


SOLb MAYOR SÉPTIMA 

SOLb Slb REb FA 

Es la Fundamental Es la 3ra Mayor Es la 5ta Justa Es la 7ma Mayor 

Tónica 

TÓNICA 

Jónica 

SOLb LAb Slb DOb REb Mlb FA SOLb 

ii 

LAb rnenor séptima 

LAb DOb Mlb SOLb 

Es la Fundamental Es la 3ra menor Es la 5ta Justa Es la 7ma menor 

Supertónica 

SUBDOMINANTE 

Dórica 

LAb Slb DOb REb Mlb FA SOLb LAb 

iii 

Slb menor séptima 

Slb REb FA LAb 

Es la Fundamental Es la 3ra menor Es la 5ta Justa Es la 7ma menor 

Mediante 

TÓNICA 

Frigia 

Slb DOb REb Mlb FA SOLb LAb Slb 

IV 

DOb MAYOR SÉPTIMA 

DOb Mlb SOLb Slb 

Es la Fundamental Es la 3ra Mayor Es la 5ta Justa Es la 7ma Mayor 

Subdominante 

SUBDOMINANTE 

Lidia 

DOb REb Mlb FA SOLb LAb Slb DOb 

V 

REb SÉPTIMA 

REb FA LAb DOb 

Es la Fundamental Es la 3ra Mayor Es la 5ta Justa Es la 7ma menor 

Dominante 

DOMINANTE 

Mixolidia 

REb Mlb FA SOLb LAb Slb DOb REb 

vi 

Mlb menor séptima 

Mlb SOLb Slb REb 

Es la Fundamental Es la 3ra menor Es la 5ta Justa Es la 7ma menor 

Superdominante 

TÓNICA 

Eólica 

Mlb FA SOLb LAb Slb DOb REb Mlb 


p . menor séptima con 
quinta disminuida 

FA LAb DOb Mlb 

Es la Fundamental Es la 3ra Mayor Es la 5ta (Ssmmuida Es la 7ma menor 

Sensible 

DOMINANTE 

Lócria 

FA SOLb LAb Slb DOb REb Mlb FA 








Sus acondes , funciones y escotas 
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